Probleme orientative pentru Examenul la Electronica aplicata, pentru an 2 - IM - sesiunea iarna 2017 1 Rezistorul electric (tipuri, simboluri, notatie, parametrii electrici, UM, multiplii/submultiplii, utilizari) 2 Amplificatorul de semnal mic RC (definire, schema electrica, rolul elementelor, reprezentare curenti prin circuite, diagrame functionare, utilizari) 3 Diode semiconductoare (definire, tipuri, simbol, particularitati de functionare, utilizari) 4 Bobina electrica (tipuri, simboluri, notatie, parametrii electrici, UM, multiplii/submultiplii, utilizari) 5 Amplificatorul operational (definire, schema constructiva, semnificatie elemente, parametrii caracteristici principali, scheme aplicative - minim 3 Variantae cu relatii analitice specifice) 6 Circuite logice - (reprezentare, tabela de adevar, utilizari) 7 Condensatorul electric (tipuri, simboluri, notatie, parametrii electrici, UM, multiplii/submultiplii, utilizari) 8 Stabilizatorul de tensiune cu tranzistor regulator serie (schema electrica, rolul elementelor, reprezentare curenti prin circuite, relatii analitice, scurte explicatii de functionare, utilizari) 9 TBP - "pnp" (definire, structura interna, simbol, marcare tensiune si current, relatii analitice) 10 Redresorul de dubla alternanta - in punte (definire, schema electrica, rolul elementelor, reprezentare curenti prin circuite, diagrame functionare, scurte explicatii de functionare, utilizari) 11 Rezistorul electric (tipuri, simboluri, notatie, parametrii electrici, UM, multiplii/submultiplii, utilizari) 12 Diode multistrat (Tiristor, Triac) - (definire, structura interna si simbol, marcarea tensiunilor si a curentilor, particularitati de functionare, utilizari) 13 Surse de alimentare in comutatie (definire, schema electrica, rolul elementelor, diagrame functionare, scurte explicatii de functionare, utilizari) 14 TBP - "pnp" (structura interna si simbol, marcarea tensiunilor si a curentilor, particularitati de functionare, relatii analitice, utilizari) 15 Condensatorul electric (tipuri, simboluri, notatie, parametrii electrici, UM, multiplii/submultiplii, utilizari) 16 Amplificatorul operational (definire, structura interna, parametrii, scheme de utilizare) GRILA DE COTARE SI ACORDARE A NOTEI Evaluarea prin acordarea de note / puncte, potrivit Fisei disciplinei are la baza: - Pentru rezolvarea corecta a subiectelor din Testul de evauare = maxim 6 p - pentru activitatea practica si colocviul de laborator = maxim 2 p - pentru prezenta la cursuri (potrivit listelor de prezenta) = maxim 1 p - din oficiu = 1 p TOTAL PUNCTE = 10p Timp de rezolvare cca 45 min 